Tn\_ COLLABORATIVE STUDY #25 


SAMPLE C4 


LARK LIGHTS 100’S 


SMOKING 

TPM 

(mg/cigl)'' 

— 

WATER 

(mg/cigt) 

NICOTINE 

(mg/cigt) 

tar 

(mg/cigt) 

CO 

(mg/cigt) 

1 


10.6 


0.83 

10.2 

11.0 



11.1 


0.84 


11.0 

2 

KEKH 

10.1 


0.88 

iHm 



Bys 



0.86 



3 

12.2 

11.1 


0.84 


11.4 


12.8 



0.87 


12.2 

4 




0.82 

10.2 

11.3 



10.6 


0.87 

IHiEHl 

12.6 

5 

12.8 

11.2 

jumoiiiiH 

0.88 




13.0 

10.5 

1.24 

0.86 



6 

11.2 

11.1 

1.15 


9.2 

10.4 I 




0.94 


9.6 


7 



1.04 

0.84 

10.0 





1.04 



10.6 I 

8 

12.1 

11.0 

0.98 

0.86 

10.2 



12.6 

10.4 

1.09 

0.85 

10.6 


9 

12.1 

10.9 

1.10 

0.84 


11.5 1 


11.5 

BBB 

1.00 

0.80 



10 

14.2 


1.36 

0.92 


13.2 



11.0 

1.20 

0.86 


12.6 


TPM 

(mg/cigt) 

PUFF 

COUNT 

WATER 

(mg/cigt) 

NICOTINE 

(mg/cIgt) 

TAR 

(mg/cigt) 

CO 

(mg/cigt) 


12.4 

■IlgOIH 

1.08 

0.84 

10.4 

11.6 

Stand. Dev. 



0.105 

0.035 

0.62 

0.82 

Count 


BBi^BBl 

20 

20 

20 

20 


PM3000880751 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lxyk0001 






































































